28. Entropie-Temperatur-Diagrainmefiir d. wichtigsten Zustandsanderangen.   135 Zustandsanderung mit der Warmezufuhr dQ
«-2-
und fiir jede endliche Zustandsanderung
Bei adiabatischer Zustandsanderung wird wegen dQ = 0 dS = 0 und S — SQ = Q.
Diese Zustandsanderung verlauft somit unter gleichbleibender Entropie (isentropisch). Wesentlich ist dabei, daB S eine reine Zu-standsfunktion ist, d. h. unabhangig von dem Weg, auf dem die Warme dQ oder Q zugefiihrt wird.
Auf die Vorgange in den Kompressoren, Druckluftmotoren3, Gas-und Olmotoren kann man somit den Entropiebegriff und die im folgenden beschriebenen Entropiediagramme insoweit unbeschrankt anwenden, als man das Gasgesetz pv = ETfiir die in diesen Maschinen arbeitenden gasformigen Korper in Anwendung bringt.
Etwas vollkonomen anderes und grundsatzlich Neues ist jedoch die Anwendung des Entropiebegriffs auf Korper, die dem Gasgesetz nicht genau oder gar nicht folgen, wie die iiberhitzten und gesattigten Dampfe, die tropfbar fliissigen und die festen Korper. Eine etwaige Herleitung der Entropiefunktion aus den allgemeinen Zustands-gleichungen dieser Korper, wie bei den Gasen, kommt nicht in Frage, weil solche Gleichungen nur annahernd und in begrenzten Gebieten bekannt sind. In Wirklichkeit ist allerdings der Entrogiebegriff auf Korper jeder Art und in alien Zustandsgebieten anwendbar, ahnlich wie der Energiebegriff. Aber um dies darzutun, bedarf es der Kennfcnis einer neuen, allgemeinen Eigenschaft der Warme, deren Ausdruck der sogenannte II. Hauptsatz der mechanischen Warme-theorie ist (Abschn. 41 u. 43). Fur die Gase ist somit der letztere Satz bereits in dem Gasgesetz pv = ET enthalten, ohne daB dies von vornherein ersichtlich ware.
28. Entropic-Temperatur-Diagramme fiir die wichtigsten Zustandsanderungen.
1.   Die isothermische Zustandsanderung.    (T = konst.)
Sind die Temperaturen, also die Ordinaten der Entropielinie, un-veranderlich, so ergibt sich als Bild der Zustandsanderung eine der Abszissenachse parallele Gerade A1Bf (Fig. 46).
Die bei der Ausdehnung zuzufiihrende Warme ist gleich dem Rechteck unter A'B', alsowert der Warmeenergie, die Warme-menge, als ein Produkt darstellen, in dem die absolute Temperatur T, entsprechend dem absoluten Druck der mechanischen Energie, als der eine Faktor auftritt, so hat man analog
